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Agenda AG-Lage-Sitzung „Neuartiges Coronavirus (2019nCoV)-Lage“ 


Die „nCoV-Lage-AG“ wird vom RKI einberufen, um strategische Entscheidungen der 
Krisenreaktion zu treffen. Sie tritt in regelmäßigen Abständen zusammen. 


Lage: Neuartiges Coronavirus (2019-nCoV), Wuhan, China 


Datum, Uhrzeit: 03.02.2020, 13-14:30 Uhr 


Sitzungsort: RKL, 


Teilnehmende: FG14, FG17, AL1, FG32, FG36, AL3, IBBS, ZBS1, ZBS-L, 
INIG, ZIG-L, Pressestelle, Rechtsreferat, Bi VPräs, Präs, 


Beitrag/Thema eingebracht von 
Aktuelle Lage 
Fälle in Deutschland FG36 
RLP: 2 Fälle unter Repatriierten, Amtshilfe? FG36/IBBS 
Bayern -Stand der Kontaktpersonennachverfolgung | FG36/ AL3 
Verdachtsfälle aus anderen BL, Negativteste 


Internationale Lage und Risikogebiete FG32 
INIG/VPräs 


Erkenntnisse über Erreger 

e Asymptomatische Übertragung, FG36 

Ausscheidungsdauer 
e ICOSARI: Einordnung Schweregrad im Vergleich zu | FG36 
in Deutschland gemeldeten Pneumonien 

Aktuelle Risikobewertung Alle 
Kommunikation Presse 

e Öffentlichkeitarbeit, Hotline 
Labordiagnostik 

e Sicherheit von Negativtest? 
Surveillance-Anforderungen 

e Änderung der Falldefinition 

e Inkrafttreten Meldepflichtanpassungsverordnung 

e Kritik an Infobrief durch HE 

e Grippeweb - Aufruf zur Nutzung? 
Maßnahmen zum Infektionsschutz 

- FG 32/ Präs 
Klinisches Management 

e Therapie, Impfstoff, stationäre Aufnahme nötig? IBBS 
Transport 

e Umgang mit Reisenden aus China, Einreiseverbote? 

e Flughafenposter an Bahnhöfen 
Informationen aus dem Lagezentrum 

e 24/7 Betrieb nötig? 2-Schichten WE? 
11 | Andere Themen 


e Nächste Sitzung: Dienstag, 04.02.2020, 11-12:30 
Ur, EEE 
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